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वाणिज्य मंत्रालय 


मानिक सूचना सं. 343 पी - एन -1 / 92 - 97 


॥ विल्ली , । फरवरी, 1996 


फाइल स. आईपीसी./ 4 / 513651 / 92 - 97 . -- यथासंशोधित निर्यात एवं आयात नीति , 1992 - 97 के पैराग्राफ 16 
के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार एतदद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड - 18 , संशोधित 
संस्करण : अप्रैल, 19953 , 1992 - 97 में एक पिटिग गलती को ठीक करने के लिए निम्नलिखित शादियां करते है : 


परिशिष्ट - 45 में पृष्ठ 452 पर लिपिया को निर्यात हेतु निमिर मदो संबंधी सूची मे , उसके पैरा क38 में सीसरी मद 
है , जिसे इस प्रकार पदा जाता है : 


" पन लाईन , पाईप लाईन , निरीक्षण औजार और सफाई करने के पत्र अर्थात पिगिग औजार 


16 " और अधिक 


को ठीक करके इस प्रकार पदा जारगा : 


" उनलाईन पाईप लाईन निरीक्षण औजार और सफाई करने के यत्र अर्थात् पिगिग औजार 816 " और अधिक है " 


2 . इसे सार्वजनिक हित में जारी किया जाता है । 


ग्यामल घोप , महानिदेशक विदेश व्यापार 
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MINISTRY OF COMMERCE 


PUBLIC NOTICE NO . 343( PN ) / 92 - 97 


New Delhi , the 1st February , 1996 


File No . IPC / 4 / 5 / ( 365 ) / 92 - - 97 . - - In exercise of the powers 
conferred under paragraph 16 of the Export & Import Policy , 1992 - 97 , 
as amended , the Director General of Foreign Trade hereby makes the 
following correction in the Hand - Book of Procedures , ( Vol . I ) , ( Revised 
Edition : April , 1995 ) , 1992 - 97 to rectify a printing error : 


In Appendix XLV at page 452 regarding list of items prohibited for 
export to Libya , the third item in Para A ( iii ) thereof , which reads 
as : 


OO 


Le 


" Inline , Pipeline , inspection tools & 
Pigging tools ) ( 16 " and above ) 


cleaning devices 


( i . e . 


shall be corrected to read as : 


" Inline Pipeline inspection tools and cleaning devices ( i . e . 
Pigging tools ) ( 16 " & above ) " 


2 . This issues in public interest . 


SHYAMAL GHOSH , Director Genl . of Foreign Trade 
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